NAROL BOŃCZA 


c. k. Radca Rządu, Zastępca Dyrektora kolei panstw., 


Kawaler krzyża oficerskiego Gwiazdy Rumuńskiej, b. Prezes Tow. technicznego, b. Zastępca Dyrektora kolei 
Łupkowskiej, Wiceprezes Rady nadzorczej Tow. Zaliczkowego, Członek wielu Towarzystw it. d. 


przeżywszy lat 59 zasnął w Panu dnia 14 kwietnia 1903, opatrzony św. Sakramentami. 
W nieutulonym żalu pozostała żona z dziećmi, zapraszają Krewnych, Kolegów, Przyjaciół 1 Znajomych 


na obrzęd pogrzebowy, który się odbędzie we czwartek dnia 16-go kwietnia 1903 roku o godzine 4-tej popołudniu, z domu przy ul. 
św. Janal. 4. wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ZALOBNE 


odbędzie się w poniedziałek dnia 20-go kwietnia b. r. o godzinie 9-tej rano w kościele OO. Reformatow w Krakowie. 


Zakład pogrzebowy A. Szafranskiego w Krakowie. 


